Jacek Malczewski 


nasz Prezes honorowy zmarł. 


Zwłoki Mistrza spoczną w grobach zasłużonych na Skałce. 


PREZYDJUM 


Zektad pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Krakow, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


